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|                                  einer vom Strom durchflossenen Spirale schwingt, Diese Strome wiirden
wahrscheinlich proportional der Schwingungsweite wirken; indess fiihlte
sich Wild veranlasst, andere Glieder dieser Art in seine Reductionsformeln
1                                  einzuflihren.
Eine unerfreuliche Seite in Wild's TJntersuchungen ist die Nothwen-
digkeit einer Correction, welche j^6^ betragt, und durch den Eisengehalt
des Multiplicatordrahtes nothig \vird. Dieser Einfluss wird behandelt, wie
wenn seine einzige Wirkung nar eine Kraft ware, welche den Magnet
stets zu der Symmetrieebene des Multiplicators zurtickftihrt. Auch dieser
Punkt scheint mir genauerer Erwagungen zu bedlirfen.
Die Wichtigkeit, womoglich die Griinde der Abweichungen in den
Kesultaten der verschiedenen Forscher auf diesem Gebiete aufzufinden,
moge die ausgesprochenen Zweifel entschuldigen. Ich hoffe, dass dadurch
nicht die Meinurig erweckt werde, als wenn ich meine eigene Untersuchung
fur unfehlbar hielte.